ELENCO DELLE PARTI COMPONENTI 1L RICEVITORE " ALFA MICRO „ 


N. 

i 

Scala parlante a specchio ALFA 



I N. 

i 

Resistenza chimica 2 Mgohm 

'/2 

w 

» 

i 

Telaio verniciato con targhetta 



» 

2 

Resistenze chimiche 0,5 Mgohm 

% 

w 

» 

i 

Autotrasformatore d’alimentazione 



» 

1 

Resistenza chimica 0,150 Mgohm 

y 2 

w 

» 

i 

Altoparlante W 1 ALNICO RADIOCONI ORIGINALE Tipo RR 

» 

1 

Resistenza chimica 0,1 Mgohm 

'/2 

w 

» 

i 

Trasformatore d'uscita GELOSO ORIGINALE 



» 

1 

Resistenza chimica 0,05 Mgohm 

Vi 

w 

» 

i 

Condensate); e variabile GELOSO ORIGINALE 

N. 

821/C 

» 

1 

Resistenza chimica 0,02 Mgohm 

y 2 

w 

» 

i 

Coppia medie freq^enze GELOSO ORIGINALE 

N. 

671-672 

» 

1 

Cordone per rete con spina 



» 

i 

Potenziometro mignon LESA ORIGINALE 0,5 Mgohm 

con int. 

» 

1 

Lampadina 6,3 Volts 



» 

5 

Zoccoii Rimlok 



» 

1 

Portalampade con 1 squadretia 



» 

1 

Cambiotensione 



» 

1 

Molla tendi-funicella 



» 

1 

Fascetta per condensatore 32+32 mf. 



» 

1 

Distintivo 



» 

1 

Condensatore elettrolitico 32+32 mf. GELOSO 

ORIGINALE 

» 

2 

Manopole 



» 

2 

Condensatori a carta 50000 pf. 



» 

2 

Feltrini 



;> 

1 

Condensatore a carta 20000 pf. 



» 

3 

Gommine piccole 



» 

3 

Condensatori a carta 10000 pf. 



» 

9 

Rosette bachelite 



» 

1 

Condensatore a carta 2000 pf. 



» 

6 

Viti normali con dado 



» 

1 

Condensatore a carta 1000 pf. 



» 

2 

Viti lunghe con dado per fiss. altoparlan 

» 

1 

Condensatore a mica 400 pf. 



» 

4 

Viti ottone per fissaggio cond. 

variabi 

» 

1 

Condensatore a mica 250 pf. 

r > 


» 

2 

Viti per telaio 



» 

1 

Condensatore a mica 200 pf. 



mt. 

1 

Stagno preparato 



» 

2 

Condensatori a mica 100 pf. 



» 

0,50 

Filo nudo 



» 

1 

Condensatore a mica 50 pf. 



» 

1,50 

Filo rete 



» 

1 

Resistenza chimica 30000 ohm 1 W 



» 

3 

Filo vipla 1X0,25 



» 

1 

Resistenza chimica 25000 ohm 1 W 



» 

0,70 

Funicella nylon 



» 

1 

Resistenza chimica 10000 ohm 1 W 



» 

0,50 

Tubetto Sterling 



» 

1 

Resistenza chimica 1000 ohm 1 W 



» 

2 

Pusch-beak 



» 

1 

Resistenza chimica 150 ohm 1 W 



N. 

1 

Schema di montaggio pratico 



» 

1 

Resistenza chimica 10 Mgohm 'fa W 
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